USB コネクタ(パワーオフ USB 充電機能対応)使用時のごを意 


このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうござ 
います。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧く 
ださい。 

本製品の USB コネクタには、通常の USB コネクタと、パワーオフ USB 充電機能対 
応のコネクタがあります。 

USB コネクタ(パワーオフ US 巳充電機能対応）（お)側に機器を接続している際、 
スリープ状態から復帰後、約10砂程度、 USB コネクタに接続した機器が反応しない 
場合があります。その場合は、しばら〈待ってから操作していただ〈か、通常の USB コ 
ネクタに接続して〈ださい。 

USB コネクタの位置については、電子マニュアル『サポートナビゲーター J - r 使いこ 
なす」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」をご覧〈ださい。 
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